Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2015-2016 


27 570 (R 1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot 

wijziging van de artikelen 14 en 38 van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
(beperken van de mogelijkheid een algemene 
maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen 
zonder wettelijke grondslag daartoe) 


Nr. 18 MOTIE VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. 

Voorgesteld 9 juni 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 
overwegende: 

- dat bijzondere gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curagao en 
Sint-Maarten het amendement op 27 570 (R 1672), nr. 17 hebben 
ingediend; 

- dat het amendement een bijdrage beoogt te leveren aan de opheffing 
van het democratisch deficit door de Statenleden van Aruba, Curagao 
en Sint-Maarten in wezen eenzelfde bevoegdheid te geven als thans de 
Gevolmachtigde ministers, opdat ook zij desgewenst een voordracht 
tot een voorstel van rijkswet kunnen doen, alsmede door enkele 
daarmee verbonden aanpassingen in het Statuut voor het Koninkrijk 
aan te brengen; 

- dat zij voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State 
van het Koninkrijk over de strekking en inhoud van het amendement 
wensen; 

besluit de Afdeling advisering te verzoeken om voorlichting over de 
strekking en inhoud van voornoemd amendement, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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